A 


Independent Contract CIV / SOM 


1200 


MM 

SIS RJR VOLUME 


AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


1452229 

237163 

77975 

602689 

16.3% 

12.9% 

tot contract vol 


158921 

50892 

333941 

19.2% 

15.2% 

% vol contracted 

EHiK 

67.0% 

65.3% 

55.4% 






SIS RJR VOLUME 





1221 


SIS IND VOLUME 


AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


159716 

25360 

9806 

78344 

*W7M 

12.5% 

tot contracl 

vol 

60360 

15064 

6109 

39572 

18.7% 

15.4% 

% vol contracted 

50.3% 

59.4% 

62.3% 

50.5% 











1222 


SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 



total vol 


185621 

28142 

10669 


15.2% 


tot contract vol 

99736 

18999 

6863 

me mum 

19.0% 


% vol contracted 

53.7% 

67.5% 

64.3% 

54.5% 










| 

1223 

H°U 

SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 

L 

208100 

29540 

16100 

127683 

14.2% 

12.6% 

tot contracl 

vol 

155478 

24668 

12507 

90575 

16.0% 

13.8% 

% vol contracted 

74.7% 

84.2% 

77.7% 

70.9% 



~ T - 







1224] ' Pf Jo 

SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol j 

204428 

44141 

11166 

65708 

21.6% 

17.0% 

tot contract vol 

108293 

27818 

6059 

26996 

25.7% 

22.4% 

% vol contracted 

53.0% 

63.0% 

54.3% 

41.1% 











1225 

n% 

SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


247052 

33400 

7474 

71284 

13.5% 

10.5% 

tot contract vol 

109520 

21606 

3511 

22504 

19.7% 

15.6% 

% vol contracted 

44.3% 

64.7% 

47.0% 

31.6% 











1226 

m<> 

SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


178143 

31706 

12278 

94705 

17.8% 

13.0% 

tot contract vol 

92873 

19801 

6791 

44607 

21.3% 

15.2% 

% vol contracted 

52.1% 

62.5% 

55.3% 

47.1% 











1229 

. TT% 

SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


269169 

44874 

10482 

84634 

16.7% 

12.4% 

tot contract vol 

182008 

30765 

9052 

65946 

16.9% 

13.7% 

% vol contracted 

67.6% 

68.6% 

86.4% 

77.9% 




in 

p* 

co 

£> 


<S> 

O' 


updated 12/19/96 

Sm irr.ft- httDs://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fiiyOOOO 

































































Independent Contract CIV / SOM 


122101 


SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


18149 

3787 

1383 

SIE^S 


14,5% 

tot contract 

vol 

14079 

3223 

1063 

gnu 

mmwml 

16.3% 

% vol contracted 


85.1% 

76.9% 

68.1% 











122102 


■ 






total vol 


21560 

3521 

1891 

13465 

16.3% 

14.0% 

tot contract 

vol 

ITTTTMII 

2781 

1521 

9803 

17.5% 

15.5% 

% vol contracted 

73.7% 

79.0% 

80.4% 

72.8% 










IM1 

122103 







■ 

total vol 



HUM 


11486 



tot contract vol 



She mm 

6763 


19.6% 

% vol contracted 


78.9% 

74.0% 

58.9% 











122104 








total vol 


19939 

3609 

. 1612 

11871 


13.6% 

tot contract vol 

14710 

2903 

1264 

8478 

19.7% 

14.9% 

% vol contracted 

73.8% 

80.4% 

78.4% 

71.4% 











122105 








total vol 


18763 

2416 

631 

7571 

12.9% 

8.3% 

tot contract vol 

1790 

283 

117 

1230 

15.8% 

9.5% 

% vol contracted 

9.5% 

11.7% 

18.5% 

16.2% 











122106 








total vol 


16771 

1716 

780 

8067 

10.2% 

9.7% 

tot contract 

vol 

4400 

700 

228 

1680 

15.9% 

13.6% 

% vol contracted 

26.2% 

40.8% 

29.2% 

20.8% 











122107 








total vol 


15467 

2263 

565 

5198 

14,6% 

10.9% 

tot contrac 

vol 

4347 

597 

167 

1403 

13.7% 

11.9% 

% vol contracted 

28.1% 

26.4% 

29.6% 

27.0% 











122108 








total vol 


13022 

2042 

465 

5800 

15.7% 

8.0% 

tot contrac 

vol 

4853 

738 

193 

2093 

15.2% 

9.2% 

% vol contracted 

37.3% 

36.1% 

41.5% 

36.1% 











122109 








total vol 


13855 

2062 

688 

5318 

14.9% 

12.9% 

tot contrac 

vol 

4643 

728 

231 

1602 

15.7% 

14.4% 

% vol contracted 

33.5% 

35.3% 

33.6% 

30.1% 











1221xx 








total vol 


159716 

25360 

9806 

78344 

15.9% 

12.5% 

tot contrac 

;t vol 

80380 

15064 

6109 

39572 

18.7% 

15.4% 

% vol contracted 

50.3% 

59.4% 

62.3% 

50.5% 




updated 12/19/96 

Source: https://wwvy.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjyOOOO 


51847 0417 
























Independent Contract CIV I SOM 



updated 12/19/96 

. Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjyOOOO 


51847 0418 
































































































Independent Contract CIV / SOM 



122301 


total vol 


tot contracl 

t vol 

% vol contracted 



122302 



SIS IND VOLUME SIS RJR VOLUME 


23106 3041 

15996 2766 


\ fSSESSSSSM 


AIM IND VOLUME 


11190 


H I6 J 1.1 Fcfl 7 . 11 


69.2% 


91.6% 



13.2% 

12.7% 

17.4% 

14.9% 


80.3% 



122303 


voi contracted 


122304 



69.8% 

76.0% 




% vol contracted 



% vol contracted 
“ 1223xx 



% vol contracted 


27735 

4166 

21578 

3617 

77.8% 

86.8% 





208100 

29540 

155478 

24868 

74.7% 

84.2% 






19189 

11.8% 

12935 

1 

5. 

0% 

67.4% 






11.7% 



total vol 


41199 

5379 

3 

957 

31558 

13.1% 

12.5% 

tot contract vol 

27770 

3760 

2 

773 

21470 

13.5% 

12.9% 




updated 12/19/96 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjy0000 


51847 0419 







































































































Independent Contract CIV / SOM 


122401 




AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total civ 

tot contrac 




1583 

7450 

22.9% 

21.2% 

civ 

14902 

3831 

1001 

3793 

25.7% 

26.4% 

% civ contracted 

64 . 7 % 

72.6% 

63.2% 

50.9% 



122402 






B 

tjggsjjgm 








total civ 


16818 

4266 

310 

MreHuHlSf 


bwv 

tot contract civ 

11334 

3239 

183 




% civ contracted 

67 . 4 % 

75.9% 

59.0% 

49.5% 




■1 







122403 








total civ 



7088 

2062 

9068 

24.8% 

22.7% 

tot contrac 

civ 


5179 

1646 

6473 

25.4% 

25.4% 



71 . 3 % 

73.1% 

79.8% 

71.4% 











122404 








total civ 


20758 

3717- 

-- 1447 

7985 

17.9% 

18,1% 

tot contrac 1 

tciv 

13920 

2625 

911 

4143 

18.9% 

22.0% 

% civ contracted 

67 . 1 % 

70.6% 

63.0% 

51.9% 











122405 








total civ 


23135 

6543 

1328 


28.3% 

17.9% 

total contracted civ 


5199 

1081 

5150 

29.9% 

21.0% 

% civ contracted 

75 . 1 % 

79.5% 

81.4% 

69.5% 











122406 








total civ 


24998 

6738 

1366 

6519 

27.0% 


tot contract civ 

19374 

5508 

1020 

4387 

28,4% 

23.3% | 

% civ contracted 

77 . 5 % 

81.7% 

74.7% 

67.3% 


| 

1 I 

■1 






B 1 








| H 


17720 

2982 

1064 

9271 

16,8% n 


mmsmam 

2834 

669 

38 

299 

23.6% 

12.7% 

% civ contracted 


22.4% 

3.6% 

3.2% 



r 




. 




mmm 








total civ 

1 

14399 

2871 

373 

3262 

19.9% 

11.4% 


3297 

683 

79 

730 

20.7% 

10.8% 


22 . 9 % 

23.8% 

21.2% 

22.4% 



















total civ 


17892 

1826 

306 

1976 

10,2% 

15.5% 

tot contract civ 

1499 

248 

21 

194 

16.5% 

10.8% 

% civ contracted 

8 . 4 % 

13.6% 

6.9% 

9.8% 



- 








mmm. 





mmmm 


ms 

total civ 


17105 

2832 


10666 

16.6% 

EH 

tot contracted civ 

3378 

637 

mmmm 

788 

18.9% 


% civ contracted 

19 . 7 % 

22.5% 

6.0% 

7.4% 


Si 









1224XX 






B 

9MB 

total civ 


204428 

44141 

11166 

65708 


»r kf&m 

tot contracted civ 

108293 

27818 

6059 

26996 

25.7% 

22.4% 

% civ contracted 

53 . 0 % 

63.0% 

54.3% 

41.1% 




updated 12/19/96 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjyOOOO 


51847 0420 


























































































































Independent Contract CIV / SOM 




SIS IND VOLUME 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

E^aa 

AIM SOM 

total vol 


27287 

5894 

494 

3936 


12.6% 


17463 

5042 

400 

2574 


15.5% 



85.5% 

81.0% 

65.4% 











122502 











2623 

593 

6721 

11.2% 

8.8% 

tot contract 

vol 


2277 

344 

3206 

17.7% 

10.7% 

% vol contracted 


86.8% 

68.0% 

47.7% 



122503 



















982 

6911 

mmm 

14.2% 



2469 

670 

2381 

mmm 

28.1% 

% vol contracted 

48.2% 


68.2% 












122504 








total vol 

!_ 

31688 

4449 

673 

5297 

14.0% 

12.7% 

tot contract vol 

12865 

2455 

359 

2295 

19.1% 

15.6% 

% vol contracted 

40.6% 

55.2% 

53.3% 

43.3% 



1 







K 











19507 

1178 

213 

2382 

6.0% 

8.9% 

tot contract vol 

2185 

734 

15 

280 

33.6% 

5.4% 

% vol contracted 

11.2% 

62.3% 

7.0% 

11.8% 











122506 








total vol 


22317 

3656 

769 

6289 

16.4% 

12.2% 

tot contract vol 

16926 

2966 

651 

4485 

17.5% 

14.5% 

% vol contracted 

75.8% 

81.1% 


71.3% 











122507 








total vol 



3706 

2256 

22437 

12.1% 

10.1% 

tot contract vol 

12521 

2043 

480 

3237 

16.3% 

14.8% 

% vol contracted 

41.0% 

55.1% 

21.3% 

14.4% 











122508 








total vol 


29541 

4129 

988 

10106 

14.0% 

9.8% 

tot contract vol 

17695 

2776 

527 

3254 

15.7% 

16.2% 

% vol contracted 

59.9% 

67.2% 

53.3% 



1 









122509 







filllS 

total vol 


17608 

1178 

242 

3698 

6.7% 

tot contract vol 

3525 

648 

50 

643 

18.4% 


% vol contracted 

20.0% 

55.0% 

20.7% 

17.4% 



■■1 




B U,, W 




122510 








total vol 


18877 

2917 

264 

3507 

15.5% 

7.5% 

tot contract vol 

860 

196 

15 

149 

22.8% 

10.1% 

% vol contracted 

4.6% 

6.7% 

5.7% 

4.2% 



" 122SXX 















total vol 


247052 

33400 

7474 

71284 

13.5% 

10.5% 

tot contract vol 

109520 

21606 

3511 

22504 

19.7% 

15.6% 

% vol contracted 

44.3% 

64.7% 

47.0% 

31.6% 




updated 12/19/96 

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjyOOOO 


51847 0421 



























































































































Independent Contract CIV / SOM 


122601 

I 

IMMiaaMHJMd 

SIS RJR VOLUME 

AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


31155 

6698 

1508 

mmmmm 

21.5% 

8.9% 

tot contrac 

t vol 

23169 

5673 

1135 

mSBEmm 

24.5% 

9.9% 

% vol con 

traded 

74.4% 

84.7% 

75.3% 

67.8% 











122602 








total vol 


27720 

5655 

: KH 

12829 

HI 

13.8% 

tot contract vol 

20683 

4583 

1321 

8801 

22.2% 

15.0% 

% vol con 

traded 

74.6% 

81.0% 

74.6% 

68.6% 











122603 








total vol 


21517 

3914 

1785 

11415 

18.2% 

a mm#*; 

tot contract vol 

12990 

2607 

1084 

6500 

20.1% 

Kfi'l 

% vol con 

traded 


66.6% 

60.7% 

56.9% 











122604 








total vol 


28195 

5475 

2922 

15387 

19.4% 

19.0% 

tot contract vol 

22136 

4638 

2329 

11371 

21.0% 

mmm 

% vol contracted 

78.5% 

84.7% 

79.7% 

73.9% 


| 









122605 








total vol 


13281 

1735 

867 

10374 

13.1% 

8.4% 

tot contract vol 


454 

152 

1530 

14.8% 


% vol contracted 

23.1% 

26.2% 


14.7% 











122606 








total vol 


14068 

1841 

862 

8419 

13.1% 


tot contract vol 

2293 

390 

99 

819 


12.1% 

% vol con 

tracted 

16.3% 

21.2% 

11.5% 

9.7% 











122607 








total vol 


11874 

1641 

738 

5597 

mmm 

13.2% 

tot contract 

vol 

3523 

594 

327 

2063 



% vol coni 

racted 

29.7% 

36.2% 

44.3% 

36.9% 


| 









122608 








total vol 


18826 

3001 

882 

6162 

15.9% 

14.3% 

tot contract vol 

2892 

539 

253 

1377 

18.6% 

18.4% 

% vol contracted 

15.4% 

18.0% 

28.7% 

22.3% 










■ 

122609 








total vol 


11507 

1746 

944 

7652 


jggf 

tot contract 

vol 

2123 

323 

91 

715 

si .mm 


% vol contracted 

18.4% 

18.5% 

9.6% 

9.3% 

Mi 

HU 








■ 

1226xx 








total vol 


178143 

31706 

12278 

94705 

■ •_ 

■IMS 

tot contract vol 

92873 

19801 

6791 

44607 


15.2% 

% vol contracted 

52.1% 

62.5% 

55.3% 

47.1% 

■s 


updated 12/19/96 

51847 <2 

>422 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjyOOOO 






















































Independent Contract CIV / SOM 


122901 


SIS IND VOLUME 


AIM RJR VOLUME 

AIM IND VOLUME 

SIS SOM 

AIM SOM 

total vol 


28195 

3814 

2635 

20052 

13.5% 

13.1% 

tot contract vol 

25S25 

3495 

2567 

18B57 

13.7% 


BBSI 

90.5% 

91.6% 

97.4% 

94.0% 




wmm 







im 

m 









21634 

3817 

1263 

9633 


5 

tot contract vol 

19642 

3418 

1190 

8644 

■fZTS 


% vol contracted 

90.0% 

89.5% 


89.7% 



... 

■ 








■ Mi 









18733 

2879 

106 


mmm 

10.5% 

tot contract vol 

6112 

749 

47 


EE7 

10.0% 

% vol contracted 

27.3% 

26.0% 

44.3% 

46.5% 



_ 








mm 








total vol 


13923 

2038 

641 

6845 

14.6% 

9.4% 

tot contract vol 

6642 

932 

316 

3044 

140% 


% vol contracted 

47.7% 

45.7% 


44.5% 











■I'M 








total vot 


21393 


957 

6299 

17.0% 

15.2% 

tot contract vol 

19469 


888 

5474 


16.2% 

% vol contracted 

91.0% 

92.0% 

92.8% 

86.9% 











122906 







■i ■ 

total vol 


23946 

3633 

1705 

12266 

15.2% 


tot contract vol 

21124 

3211 

1565 

10370 

ILH’l 

■mia 

% vol contracted 

88.2% 

88.4% 

91.8% 

84.5% 











122907 








totalvol 


16852 

2586 

289 

4560 

15.3% 

6.3% 

tot contract vol 

7055 

1067 

107 


15.1% 

68% 

% vol contracted 

41.9% 

41.3% 

37.0% 












122908 

■ 




— 



total vol 

■ 

15340 


528 

6206 

13.6% 



8379 


292 

3224 

14.8% 

MIL ■ 


54.6% 


55.3% 

51.9% 



IMM 







rs :m 











29657 


1144 

7554 

16.9% 

15.1% 

tot contract vol 

27985 

6362 

1105 

7082 

19.2% 


% vol contracted 

94.4% 

95.9% 

96.6% 

93.8% 





















26661 

5016 

903 

4343 

18.8% 

20.8% 


21156 

4115 


3604 

19.5% 

21.9% 

% vol contracted 

79.4% 

82.0% 

87.5% 

83.0% 











122911 








total vol 


27871 

5031 

221 

4740 

18.1% 

4.7% 

lot contract vol 

14026 

2554 

136 

2997 

18.2% 

4.5% 

% vol contracted 

50.3% 

50.8% 

61.5% 

63.2% 











122912 








total vol 


24764 

4756 


1124 

19.2% 

8.0% 


5893 

1281 

49 

605 

21.7% 

8.1% 

% vol contracted 

23.8% 

26.9% 

54.4% 

53.8% 











1229xx 








ran 


269169 

44874 

10482 

84634 

16.7% 

12.4% 


182008 

30765 

9052 

65946 

16.9% 

13.7% 

% vol contracted 

67.6% 

68.6% 

86.4% 

77.9% 




updated 12/19/96 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/fjjyOOOO 


51847 0423 


























































































































